Prof. dr hab. MARIAN 


ECKSTEI 


NAJWSPANIALSZY MAZ, OJCIEC, BRAT I ZIEC 


PROFESOR AKADEMI} MEDYCZNEJ W KRAKOWIE, KIEROWNIK ZAKLADU TECH- 
NOLOGII CHEMICZNEJ ŚRODKÓW LECZNICZYCH, ŚWIATOWEJ SŁAWY NAUKOWIEC, 
TWÓRCA ,,CRAVITENA” 


przeżywszy lat 61, po krótkiej a ciężkiej chorobie, zmarł dnia 25 marca 1984 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w piątek 30 marca 1984 r. 
o godzinie 12.30 w kościcie na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 


na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 
ZONA, SYNOWIE, SYNOWE, TEŚCIOWA, SIOSTRA I RODZINA 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


